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Abstrak 


Pendahuluan: Who menyatakan pada tahun 2015 sekitar 1,13 miliar orang didunia menderita 
hipertensi. Prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun 
sebesar 34,196. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,696), umur 45-54 tahun 
(45,390), umur 55-64 tahun (55,2 70). Prevalensi hipertensi di Propinsi Sumatera Utara mencapai 
6.7% dari seluruh penduduk di Sumatera Utara. Yang menjadi salah satu faktor penyebab 
hipertensi tersebut yaitu obesitas yang dimulai pada usia 18 tahun keatas. Obesitas menjadi salah 
satu faktor risiko hipertensi yang perlu diwaspadai. Status obesitas dapat diketahui dengan 
melakukan pengukuran IMT (Indeks Massa Tubuh) sedangkan untuk obesitas sentral dapat 
diketahui melalui pengukuran LP (Lingkar Pinggang) dan RLPTB (Rasio Lingkar Pinggang 
Tinggi Badan). Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif 
dan uji diagnostik menggunakan tabel 2x2. Serta desain penelitian ini menggunakan desain cross 
sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling didapatkan sampel 
sebanyak 80 responden dari total populasi 387. Penelitian dilakukan pada 23 Juni s/d 15 Juli 
2019. Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Desa Kwala begumit kecamatan Stabat dan di 
lakukan dalam satu dusun yaitu dusun Sido waras. Hasil: hasil yang didapat pada kelompok umur 
38-47 paling banyak penderita hipertensi sebanyak 15 responden dan jenis kelamin perempuan 
paling banyak menderita hipertensi. Didapatkan nilai sensitivitas dari titik potong 0,47 sebagai 
prediktor kejadian hipertensi pada laki-laki dewasa sebesar 8796 dan nilai spesifisitas sebesar 
60%. Serta didapatkan nilai sensitivitas dari titik potong 0,50 sebagai predictor kejadian 
hipertensi pada perempuan dewasa sebesar 96% dan nilai spesifisitas sebesar 54%. Kesimpulan: 
nilai sensitivitas dan spesifisitas tinggi hal ini bahwa titik potong RLPTB 0.40 dan 0.50 cukup 
mumpuni dijadikan sebagai alat deteksi dini. 

Kata kunci: Sensitivitas, Spesifisitas, Prediktor, Hipertensi. 


Abstract 


Introduction: Who stated that in 2015 around 1.13 billion people worldwide suffer from 
hypertension. Prevalence of hypertension based on the results of measurements in the 18-year-old 
population of 34.1%. Hypertension occurs in the age group 31-44 years (31.6 fo), age 45-54 years 
(45.3%), age 55-64 years (55.2%). Prevalence of hypertension in North Sumatra Province 6.7% 
of the entire population in North Sumatra. Which is one causing hypertension is obesity that 
starts at the age of 18 years and over. Obesity is a risk factor for hypertension that needs to be 
watched out for. Obesity status can be known by measuring BMI while for central obesity it can 
be known through measurement of LP and RLPTB. Method: This research is a guantitative study 
with descriptive analysis and diagnostic tests using a 2x2 table. The design of this study used a 
cross-sectional design. Sampling was carried out by simple random sampling, a sample of 80 
respondents from a total population of 387 was obtained. The study was conducted on June 23 
through July 15, 2019. The location of the study was Kwala village as complex as Stabat sub- 
district and carried out in one hamlet namely Sido waras hamlet . Results: the results obtained in 
the age group of 38-47 most hypertension sufferers as many as 15 respondents and the most 
female sex suffer from hypertension. Obtained a sensitivity value of the cut point 0.47 as a 
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predictor of the incidence of hypertension in adult men by 87% and a specificity value of 60%. 
And the sensitivity value of the cutoff point of 0.50 was obtained as a predictor of the incidence of 
hypertension in adult women by 96% and a specificity value of 54%. Conclusion: the high 
sensitivity and specificity value are that the cut off point of RLPTB of 0.40 and 0.50 is sufficient to 
be used as an early detection tool. 

Keywords: Sensitivity, Specificity, Predictors, Hypertension. 


1. Pendahuluan 


Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) merupakan masalah kesehatan 
utama di negara maju maupun negara berkembang. Hipertensi menjadi penyebab kematian 
nomor satu di dunia setiap tahunnya. Hipertensi merupakan kondisi tekanan darah yang 
mengalami peningkatan terus menerus. Hipertensi didefenisikan sebagai tekanan darah 
sistolik > 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolic > 90 mmHg (WHO, 2020) . 

Penyakit darah tinggi yang lebih dikenal yang mendapat perhatian dari semua kalangan 
masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkannya baik jangka pendek maupun jangka 
panjang sehingga membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang menyeluruh dan 
terpadu (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Penyakit hipertensi menimbulkan angka 
morbiditas (kesakitan) dan mortalitasnya (kematian) yang tinggi. Penyakit hipertensi 
merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi dari berbagai faktor risiko yang 
dimiliki seseorang (Oktaviarini E, 2019). 

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2017, meyebutkan bahwa dari 
53,3 juta kematian didunia, 33,1% disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, 16,740 oleh 
kanker, 6% disebabkan oleh diabetes melitus (DM) dan gangguan endokrin dan 4,846 
disebabkan oleh infeksi saluran napas bawah (IMHE, 2017). IMHE juga menyebutkan bahwa 
dari total 1,7 juta kematian di Indonesia didapatkan faktor risiko yang menyebabkan 
kematian adalah tekanan darah (hipertensi) sebesar 23,7%, hiperglikemia sebesar 18,4%, 
merokok sebesar 12,7% dan obesitas sebesar 7,7% (IMHE, 2017). 

Data Riskesdas tahun 2018 menyatakan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 
pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan 
(44.1%), dan terendah di Papua sebesar (22,2%). Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31- 
44 tahun (31,690), umur 45-54 tahun (45,390), umur 55-64 tahun (55,24). Pra lansia 
merupakan seseorang yang berusia antara 45-59 tahun yang mulai memasuki masa akan 
terjadi penurunan secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, mengganti 
dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan 


anatomis, fisiologis dan biomekanik dalam sel tubuh, sehingga mempengaruhi fungsi sel 
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jaringan dan organ tubuh. Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 
8,8% terdiagnosa hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosa hipertensi tidak minum obat 
serta 32,3% penderita hipertensi tidak rutin minum obat (Kementrian Kesehatan RI, 2018). 

Berdasarkan data Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan prevalensi hipertensi di 
Propinsi Sumatera Utara mencapai 6,7% dari seluruh penduduk di Sumatera Utara. Ini berarti 
bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara yang menderita hipertensi mencapai 12,42 juta jiwa 
tersebar di beberapa Kabupaten. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya status 
hipertensi, salah satu faktor penyebab hipertensi tersebut yaitu status obesitas yang dimulai 
dari usia 18 tahun ke atas (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2019). 

Obesitas menjadi salah satu faktor risiko hipertensi yang perlu diwaspadai. Hal ini 
disebabkan berat badan yang bertambah beberapa kilogram akan membuat jantung bekerja 
lebih keras serta lemak yang berlebih di atas pinggul (lemak viseral) menjadi risiko yang 
tinggi terhadap kejadian hipertensi (Susanti, 2020). Menurut Adinda (2020) bahwa konsumsi 
makanan akan berkaitan dengan status gizi dan penyakit yang diderita seseorang. Hasil 
penelitian Sugiarto (2019) dan Fatimah (2020) menunjukkan bahwa konsumsi makanan akan 
memiliki kaitan yang erat dengan kejadian penyakit yang dialami oleh seorang individu. 
Penelitian Pamelia (2015) dan Siregar (2020) menunjukkan ada hubungan yang signifikan 
antara kebiasaan makan makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi. 

Status obesitas dapat diketahui dengan melakukan pengukuran IMT (Indeks Massa Tubuh) 
sedangkan untuk obesitas sentral dapat diketahui melalui pengukuran LP (Lingkar Pinggang) 
dan RLPTB (Rasio Lingkar Pinggang Tinggi Badan). Selain untuk mengukur status obesitas 
dan obesitas sentral, IMT, LP dan RLPTB juga dapat digunakan sebagai alat skrining dari 
hipertensi. Rasio Lingkar Pinggang Tinggi Badan (RLPTB) merupakan nilai dari ukuran 
Lingkar Pinggang dibagi dengan tinggi badan (Meilani, 2012). Berdasarkan penelitian oleh 
Ashwell (2012) pada titik potong RLPTB 0,47 sebagai prediktor terbaik deteksi hipertensi 
pada laki-laki dewasa sedangkan titik potong 0,50 adalah sebagai prediktor terbaik deteksi 
hipertensi pada perempuan dewasa. 

RLPTB lebih unggul dari pada IMT dan LP. Karena RLPTB lebih sensitive sebagai 
peringatan awal dari resiko penyakit obesitas dan sindrom metabolik, lebih sensitif pada 
populasi yang memiliki tinggi berbeda-beda karena terdapat hubungan negative antara tinggi 
badan dengan faktor resiko metabolik, dan RLPTB juga dianggap lebih murah daripada harga 


timbangan berat badan. RLPTB merupakan indeks antropometri yang baik untuk 
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mengidentifikasi risiko penyakit kardio-metabolik pada orang dewasa normal maupun 
overweight. 

Suatu jenis metode agar dapat digunakan sebagai predictor suatu penyakit harus di ukur 
validitasnya. Validitas meliputi sensitivitas dan spesifisitas alat tersebut. Saat ini penelitian 
yang mempelajari mengenai sensitivitas dan spesifisitas RLPTB (Rasio Lingkar Pinggang 
Tinggi Badan) dari titik potong 0,47 dan 0,50 sebagai prediktor hipertensi, masih terbatas. 
Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai RLPTB (Rasio Lingkar 
Pinggang Tinggi Badan) dengan kejadian hipertensi di Dusun Sido Waras Desa Kwala 
Begumit tahun 2019. 

2. Metode 


Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Desain 
penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan 
dengan mengukur tingkat tekanan darah, lingkar pinggang, tinggi badan dan berat badan 
untuk melihat karakteristik responden dan melihat sensitivitas dan spesifisitas titik potong 
RLPTB (Rasio lingkar pinggang Tinggi Badan) sebagai prediktor kejadian hipertensi pada 
kelompok orang dewasa. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan 
15 Juli 2019. Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Desa Kwala begumit kecamatan 
Stabat, Sumatera Utara dan di lakukan dalam satu dusun yaitu dusun Sido waras. Dengan 
total populasi sebanyak 387 dan dilakukan perhitungan sampel secara simple random 
sampling didapatkan total sampel sebanyak 80. Kriteria Inklusi penelitian ini yaitu: Berada di 
tempat pada saat penelitian dilaksanakan, berusia >18 tahun sesuai dengan titik potong 
predictor hipertensi pada usia dewasa, bersedia menjadi responden. Adapun kriteria eksklusi 
penelitian ini yaitu: Wanita hamil dan berusia «18 tahun. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan data primer dengan 
melakukan pengukuran langsung kepada responden yang terdiri atas pengukuran tekanan 
darah sistolik dan diastolic menggunakan sphygmomanometer aneroid, pengukuran lingkar 
pinggang menggunakan pita meter, dan pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise. 

Analisis univariat dilakukan untuk melihat bagaimana karakteristik responden berdasarkan 
umur, jenis kelamin, tinggi badan, lingkar pinggang, RLPTB serta hasil pengukuran tekanan 
darah responden. Analisis uji diagnostik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji tabel 
2x2. Uji tabel 2x2 dilakukan untuk mendapatkan nilai sensitivitas dan spesifisitas dari 


beberapa nilai titik potong RLPTB. 
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Hasil uji tabel 2x2 tersebut bertujuan untuk mengetahui nilai titik potong RLPTB yang 
memiliki nilai sensitivitas serta spesifisitas paling baik sebagai prediktor dari kejadian 
hipertensi pada penduduk dewasa di Indonesia tahun 2013. Setelah nilai RLPTB diketahui, 
maka hasil ukur tersebut dikategorikan ke dalam kode 1 dan 2, dimana kode 1 merupakan 
kategori untuk responden yang memiliki nilai RLPTB > nilai titik potong yang diuji (titik 
potong 0,47 dan 0,50) dan kode 2 untuk responden yang memiliki nilai RLPTB « nilai titik 
potong yang diuji (titik potong 0,47 dan 0,50). 


3. Hasil 
Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian 
Kelompok Umur Status Hipertensi RLPTB 
No Jumlah 
Laki-Laki Normal Hipertensi 20.47 «0.47 
1 18-27 5 4 0 3 2 
2 28-37 3 0 3 2 1 
3 38-47 8 2 7 8 0 
4 48-57 4 3 1 2 2 
5 58-67 4 0 4 4 0 
6 68-71 0 0 0 0 0 
7 >78 2 1 1 1 1 
Perempuan >0.50 <0.50 

8 18-27 14 13 0 3 9 
9 28-37 8 3 5 9 0 
10 38-47 14 6 8 13 1 
11 48-57 8 3 5 8 0 
12 58-67 1 6 7 0 
13 68-77 1 0 2 2 0 
14 278 0 2 2 0 
Total 80 36 44 64 16 


Pada tabel 1 didapatkan bahwa Jumlah Responden laki-laki sebanyak 26 responden dan 
responden perempuan sebesar 54 responden, dilihat dari kelompok umur diketahui bahwa 
kelompok umur dengan tingkat hipertensi tertinggi adalah pada kelompok umur 38-47 


dengan total penderita hipertensi sebanyak 15 responden. 


Tabel 2. Status Hipertensi Berdasarkan Jenis Kelamin 


Jenis Kelamin Normal Hipertensi Total 
Laki-laki 10 16 26 
Perempuan 26 28 54 
Total 36 44 80 
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Pada tabel 2 didapatkan bahwa dari total responden laki-laki 26 responden ditemukan 16 
orang dengan hipertensi dan pada jenis kelamin perempuan dari total responden 54 didapat 
total menderita hipertensi adalah sebanyak 28 orang. Berdasarkan status hipertensi, tersebut 
diketahui bahwa jumlah penderita hipertensi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan 
dengan laki-laki. 

Tabel 3. Nilai Sensitivitas 0.47 Pada laki-laki 


Status Hipertensi 
REPTE Normal Hipertensi Total 
>0.47 14 6 20 
<0.47 2 4 6 
Total 16 10 26 


Sensitivitas: a/(a+c) x 100% didapatkan nilai: 87% 


Pada tabel 3 didapatkan nilai sensitivitas titik potong RLPTB 0.47 untuk laki-laki dalam 
mendeteksi hipertensi adalah sebesar 87% yang menujukan bahwa titik potong RLPTB 0.47 
menyatakan bahwa laki-laki dewasa dengan RLPTB sebesar 20.47 benar-benar hipertensi 
adalah sebesar 87% sebagai titik potong optimal untuk predictor hipertensi. 

Tabel 4. Spesifisitas 0.47 Pada laki-laki 


RLPTB Status Hipertensi Total 
Normal Hipertensi 
20.47 14 6 20 
«0.47 2 4 6 
Total 16 10 26 


Spesifisitas: d/(b+d) x 10096 didapatkan nilai: 60% 


Pada tabel 4 untuk nilai spesifisitas titik potong 0.47 RLPTB sebagai predictor 
hipertensi didapatkan nilai sebesar 60%, yang artinya titik potong «4.75 yang benar-benar 
tidak hipertensi dapat mendeteksi sebesar 60%. 0,47 memiliki nilai sensitivitas yang lebih 
baik begitu juga spesifisitasnya walaupun tidak terlalu tinggi tetapi memprediksi kejadian 
hipertensi pada laki-laki dewasa di Indonesia titik potong RLPTB 0.47 cukup efektif dimana 
mengingat tujuan dari dilakukannya uji diagnostik pada penelitian ini adalah untuk keperluan 
skrining, maka nilai sensitivitas yang dihasilkan harus sangat tinggi meskipun spesifisitasnya 
sedikit rendah. Skrining yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyakit pada subjek yang 
asimptomatik, untuk kemudian dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar diagnosis dini 


dapat ditegakkan . 
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Tabel 5. Nilai Sensitivitas 0.50 Pada Perempuan 


RLPTB Status Hipertensi Total 
Normal Hipertensi 
20.50 27 14 41 
«0.50 1 12 13 
Total 28 26 54 


Sensitivitas: a/(atc) x 100% didapatkan nilai: 96% 


Pada tabel 5 didapatkan nilai titik potong 0.50 RLPTB sebagai predictor kejadian 
hipertensi pada perempuan dewasa didapatkan nilai sensitivitas yang sangat tinggi yaitu 
sebesar 96%. Nilai sensitivitas 96% dari titik potong 0,50 RLPTB menunjukkan bahwa titik 
potong 0,50 dari RLPTB dapat menyaring 90% responden perempuan yang benar-benar 
berstatus hipertensi. Berdasarkan nilai sensitivitas dan spesifisitas yang dihasilkan dari uji 
tabel 2x2 pada titik potong 0,50 RLPTB pada perempuan dewasa di dusun sido waras desa 
kwala begumit, peneliti berpendapat bahwa titik potong 0,50 merupakan titik potong RLPTB 
yang paling baik untuk digunakan sebagai alat skrining hipertensi pada perempuan dewasa. 
Hal ini dikarenakan titik potong 0,50 RLPTB memiliki nilai sensitivitas yang tinggi yaitu 
96% meskipun nilai spesifisitas dari titik potong 0,50 lebih rendah. 

Tabel 6. Spesifisitas 0.50 Pada Perempuan 


RLPTB Status Hipertensi Total 
Normal Hipertensi 
20.50 27 14 41 
<0.50 1 12 13 
Total 28 26 54 


Spesifisitas: d/(b+d) didapatkan nilai: 54% 

Pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa didapatkan nilai titik potong 0.50 sebagai 
predictor hipertensi pada perempuan dewasa menghasilkan nilai spesifisitas sebesar 54%, 
yang artinya nilai titik potong RLPTB 0.50 dapat menyaring mereka yang tidak hipertensi 
adalah sebesar 54%. walaupun nilai spesifisitas ini tidak terlalu tinggi tapi nilai sensitivitas 
dari titik potong 0.50 ini cukup tinggi dimana menurut peneliti nilai titik potong RLPTB 0.50 


cukup baik sebagai predictor hipertensi di kalangan perempuan dewasa. 
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4. Pembahasan 
Karakteristik Responden 


Berdasarkan hasil penelitian, status hipertensi di desa Kwala Begumit paling banyak 
pada perempuan dan pada kelompok umur 38-47. Menurut Putra (2016) meningkatnya risiko 
hipertensi sejalan dengan peningkatan usia seseorang, dimana seseorang yang berusia lanjut 
memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Namun, tekanan darah sistolik pada 
orang yang berusia lanjut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah 
diastoliknya, hal ini dapat terjadi akibat dari proses penuaan, akumulasi kolagen, kalsium 
serta degradasi elastin pada arteri. Pada saat seseorang berusia lanjut, maka terjadi kekakuan 
aorta yang akan meningkatkan tekanan darah sistolik dan pengurangan volume aorta yang 
pada akhirnya mengakibatkan penurunan tekanan darah diastolik(Kementerian Kesehatan RI, 
2016). 

Penderita hipertensi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada 
usia 40-55 tahun perempuan akan lebih rentan dan berisiko untuk terkena penyakit yang 
disebabkan oleh bertambahnya usia serta terjadinya premenopause yang mengakibatkan 
perempuan cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi dibandingkan laki-laki, hal ini 
dikarenakan penurunan kadar hormon estrogen yang dapat melindungi perempuan dari 
penyakit kardiovaskular karena produksi hormon estrogen yang menurun dapat 
meningkatkan tekanan darah (Caasey, 2012). 

Nilai RLPTB (Rasio Lingkar Pinggang Tinggi Badan) untuk responden laki-laki adalah 
0,47 dan 0,50 untuk responden perempuan. Perbedaan yang cukup jauh antara nilai RLPTB 
ini dikarenakan adanya perbedaan nilai lingkar pinggang dan tinggi badan antara responden 
laki-laki dan perempuan. Responden perempuan memiliki ukuran tinggi badan yang lebih 
pendek yaitu rata-rata 151,60 cm dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki nilai tinggi 
badan rata-rata 162,40 cm. Namun, responden perempuan memiliki ukuran lingkar pinggang 
yang lebih besar yaitu 78,10 cm dibandingkan dengan responden laki-laki yang memiliki 
ukuran lingkar pinggang 77,00 cm. Oleh karena itu, responden perempuan memiliki nilai 
rata-rata RLPTB yang lebih besar dibandingkan dengan responden laki-laki. 

Laki-laki dewasa memiliki tubuh yang kurus dan massa otot yang lebih besar serta masa 
lemak yang lebih rendah daripada perempuan setelah menyesuaikan perbedaan tinggi badan. 
Umumnya tingkat jaringan adiposa pada perempuan lebih besar, yaitu 20-30% dibandingkan 
dengan laki-laki yang hanya 12-20. Perbedaan keseluruhan tubuh dipengaruhi oleh 
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banyaknya perbedaan distribusi jaringan tubuh. Laki-laki memiliki massa otot yang besar, 
tulang yang lebih kuat dan besar serta berkurangnya lemak pada tungkai. Sementara itu, 
perempuan memiliki lebih banyak distribusi lemak di sekeliling tubuh pada usia dewasa 
muda (Sartik, 2017). Hasil penelitian (Siregar, 2020b) menunjukkan bahwa mayoritas 
responden yang mengalami hipertensi adalah usia dewasa (25-59 tahun) (31,8%) dan 
memiliki IMT lebih (38,9%). 

Sensitivitas dan Spesifisitas Titik Potong RLPTB pada Laki-Laki dan Perempuan 

Pada tabel 3 dan 4 didapatkan nilai sensitivitas dan spesifisitas titik potong RLPTB 0,47 
sebagai prediktor hipertensi pada laki-laki dewasa di dusun sido waras desa kwala begumit 
adalah sebesar 87% untuk sensitivitas dan 60% untuk spesifisitas. Hal ini menunjukkan 
bahwa titik potong 0,47 dapat menyaring orang dengan hipertensi sebesar 80% dan kelompok 
orang yang tidak hipertensi adalah sebesar 60%. Studi yang dilakukan oleh Veientlena (2018) 
juga menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada perempuan (51.2%) lebih tinggi 
daripada laki-laki (48.690). Hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2016) yang menyatakan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan hipertensi. Sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Falah (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara jenis kelamin dan kejadian hipertensi dengan OR — 0.407 yang artinya jenis 
kelamin perempuan memiliki faktor risiko lebih rendah terhadap hipertensi. Penelitian ini 
juga tidak sesuai dengan penelitian Yodang (2019) yang menyatakan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kejadian hipertensi. Sebuah studi di India 
juga menunjukkan bahwa perempuan lebih kecil kemungkinannya mengalami hipertensi 
daripada laki-laki (Ghosh, 2016) . 

Ashwell (2012) dan Browning (2010) menyatakan bahwa titik potong 0,50 merupakan 
alat skrining terbaik untuk hipertensi dibandingkan dengan IMT dan LP pada laki-laki dan 
perempuan mulai dari usia >15 tahun. Namun pada responden laki-laki dewasa rekomendasi 
titik potong 0,50 kurang cocok untuk digunakan sebagai alat skrining guna memprediksi 
kejadian hipertensi pada laki-laki dewasa di Indonesia. Karena berdasarkan hasil penelitian 
juga diketahui bahwa pada responden laki-laki dewasa di setiap kelompok umur memiliki 
nilai rata-rata RLPTB «0,50. 

Adapun hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menghasilkan titik 
potong 0,47 sebagai titik potong optimal RLPTB untuk 53 laki-laki di Indonesia sebagaimana 
yang telah dikemukakan oleh Meilani (2012) bahwa penentuan titik potong RLPTB untuk 


memprediksi status hipertensi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sebagai alat screening 
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bagi orang dewasa berjenis kelamin laki-laki. Menurut Ayukhaliza (2020) bahwa pemerintah 
harus melaksanakan skrining status gizi melalui pemantauan Indeks Massa Tubuh (IMT) 
masyarakat secara berkala dan skrining stres secara berkala untuk mendeteksi tingkat stres 
yang dialami masyarakat. Skrining ini sangat penting dilakukan untuk mendeteksi potensi 
resiko terjadinya hipertensi pada masyarakat. 

Pada tabel 5 dan 6 didapatkan nilai sensitivitas dan spesifisitas titik potong RLPTB 0.50 
sebagai predictor hipertensi pada perempuan dewasa dusun sido waras desa kwala begumit 
adalah sebesar 96% untuk sensitivitas dan 54% untuk spesifisitas. Hal ini menunjukkan 
bahwa titik potong 0.50 dapat menyaring kelompok orang dengan hipertensi sebesar 96% dan 
kelompok orang yang tidak hipertensi adalah sebesar 54%. Berdasarkan nilai sensitivitas dan 
spesifisitas yang dihasilkan dari uji tabel 2x2 pada titik potong 0,50 RLPTB pada perempuan 
dewasa di dusun sido waras desa kwala begumit, peneliti berpendapat bahwa titik potong 
0,50 merupakan titik potong RLPTB yang paling baik untuk digunakan sebagai alat skrining 
hipertensi pada perempuan dewasa. Hal ini dikarenakan titik potong 0,50 RLPTB memiliki 
nilai sensitivitas yang tinggi yaitu 96% meskipun nilai spesifisitas dari titik potong 0,50 lebih 
rendah. 

Menurut Sastroasmoro dan Ismael (2014) uji diagnostik yang akan digunakan untuk 
keperluan skrining harus memiliki nilai sensitivitas yang sangat tinggi meskipun nilai 
spesifisitas sedikit rendah. Ashwell (2012) serta Browning dkk (2010) juga 
merekomendasikan nilai titik potong 0,50 dari RLPTB sebagai alat skrining hipertensi terbaik 
yang dapat digunakan secara global dibandingkan dengan IMT dan LP berdasarkan nilai 
AUC 0,704. 


5. Kesimpulan dan Saran 


Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin penderita hipertensi di dusun sido waras 
desa kwala begumit tingkat hipertensi tertinggi adalah pada kelompok umur 38-47 dengan 
total penderita hipertensi sebanyak 15 responden dan jenis kelamin perempuan paling banyak 
menderita hipertensi. Diketahui nilai sensitivitas dari titik potong 0,47 sebagai prediktor 
kejadian hipertensi pada laki-laki dewasa dusun sido waras desa kwala begumit tinggi sebesar 
87% Diketahui nilai spesifisitas dari titik potong 0,47 sebagai prediktor kejadian hipertensi 
pada laki-laki dewasa di Dusun Sido Waras Desa Kwala Begumit tinggi sebesar 6046. 
Diketahui nilai sensitivitas dari titik potong 0,50 sebagai prediktor kejadian hipertensi pada 


perempuan dewasa dusun sido waras desa kwala begumit tinggi sebesar 96% Diketahui nilai 
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spesifisitas dari titik potong 0.50 sebagai prediktor kejadian hipertensi pada perempuan 
dewasa di Dusun Sido Waras Desa Kwala Begumit tinggi sebesar 5446. 

Adapun saran dari penelitian ini adalah: 

Prediktor titik potong RLPTB (Rasio Lingkar Pinggang Tinggi Badan) 0.47 pada laki- 
laki dan perempuan 0.50 cukup sensitif untuk memprediksi hipertensi pada sesorang, 
sehingga dengan menjaga lingkar pinggang agar tidak mencapai setengah tinggi badan atau 
menjaga lingkar pinggang agar kurang dari setengah tinggi badan untuk pencegahan 


hipertensi dapat dilakukan. 
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